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摘要 : 知识 产权 密集 型 产业 具备 较为 明显 的 专利 优势 ， 依 赖 技术 创新 与 知识 产权 参与 市 场 
竞争 。 生 物 医 药 产业 具有 巨大 的 经 济 效益 和 社会 效益 ， 是 广东 大 力 扶持 的 新 兴 产 业 。 本 文 
选取 广东 高 技术 产业 、 先 进 制造 业 及 传统 产业 下 的 若干 产业 与 生物 医药 产业 进行 知识 产权 
密集 型 情况 对 比 ， 并 通过 发 展现 状 、 经 济 贡献 及 研发 创新 三 个 维度 进行 了 对 比 ， 最 后 利用 
SPSS 工具 对 广东 省 生物 医药 专利 发 展 进行 预测 ， 为 增强 广东 生物 医药 知识 产权 密集 型 产业 
竞争 力 提供 建议 。 
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Abstract: Intellectual property rights intensive industries have more obvious 
advantage of patent, and it relies on technological innovation and intellectual 
property to participate in market competition. Biomedical industry is a new 
industry which has brought huge economic benefits to Guangdong. This article 
compares high-tech industry, advanced manufacturing industry and traditional 
industry form three parts: current situation, economic contribution and R&D 
innovation. At last, this article uses SPSS tools to predict the development of 
biomedical patents, and puts forward some suggestions for the development of 
biomedicine in Guangdong Province. 
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知识 产权 密集 型 产业 ， 又 称 技术 密集 型 产业 ， 指 在 生产 过 程 中 ， 对 技术 和 智力 要 素 依 
赖 大 大 超过 对 其 他 生产 要 素 依赖 的 产业 。 在 科技 创新 、 商 业 模 式 方面 的 引领 下 ， 知 识 产 权 
密集 型 已 成 为 一 种 新 的 产业 业态 ， 是 一 种 快速 增长 的 战略 性 新 兴 产 业 。 

由 于 知识 产权 密集 型 产业 对 经 济 相关 方面 的 增长 具有 一 定 的 促进 作用 ， 不 少 学 者 对 知 
识 产权 密集 型 产业 的 相关 影响 因素 、 创 新 效率 、 产 业 发 展 情况 等 方面 都 有 进行 研究 。 如 徐 
明 等 采用 主 成 分 分 析 法 对 专利 密集 型 产业 的 人 力 投 入 、 资 金 使 用 、 研 发 活动 中 共 9 个 因素 
进行 研究 ， 并 得 出 3 个 主 成 分 影响 最 大 的 因素 : 企业 平均 新 产品 开发 项 目 数 、 参 加 项 目 人 
员 占 全 部 从 业 人 员 的 比例 、 企 业 平均 科技 活动 经 费 外 部 支出 中 。 姜 南 分 别 以 专利 和 新 产品 
作为 产业 创新 效率 体系 的 产 出 以 及 投入 ， 分 两 阶段 对 2001 一 2010 年 间 的 中 国 专利 密集 型 产 

与 非 专利 密集 型 产业 的 创新 效率 体系 进行 了 对 比 研究 外。 此 外 姜 南 等 还 研究 了 2008 年 一 
2010 年 间 知 识 产权 密集 型 产业 对 中 国 GDP 以 及 就 业 人 数 的 贡献 值 和 贡献 率 ， 并 与 美国 和 欧 
盟 的 知识 产权 密集 型 产业 对 经 济 及 就 业 的 贡献 进行 了 对 比 和 分 析 衬 。 孙 磊 等 应 用 
es ee 从 全 国 、 省 级 区 
域 、 八 大 综合 经 济 区 等 3 种 角度 对 专利 密集 型 产业 技术 创新 效率 进行 分 析 ， 通 过 对 技术 和 
资源 的 深入 研究 ， ee 提出 对 策 
和 建议 中 。 李 黎明 认为 ， 与 国外 相 比 较 ， 中 国 更 适合 利用 模糊 优选 法 综合 考虑 发 明 申 请 、 
有 效 发 明 、 研 发 强度 和 研发 人 力 投 入 以 确定 产业 专利 密集 度 钻 。 郑 秋 莎 把 指数 平滑 法 与 非 
线性 回归 分 析 法 拟 合 和 预测 ， 以 广东 省 有 效 发 明 专 利 量 为 判 据 ， 对 每 万 人 口 发 明 专 利 拥 有 
量 等 数据 进行 建 模 和 预测 "9 。 

为 促进 广东 省 知识 密集 型 产业 发 展 ， 探 索 知识 产权 服务 创新 发 展 新 路 径 。 近 年 来 ， 广 
东 现 代 生 物 医药 产业 有 了 长 足 的 发 展 。 作 为 知识 产权 密集 型 产业 的 生物 医药 产业 对 广东 省 
乃至 全 国 的 生物 医药 经 济 中 发 挥 着 举足轻重 的 作用 。 本 文通 过 对 广东 省 生物 医药 知识 密集 
型 产业 与 其 他 知识 密集 型 产业 的 对 比分 析 ， 探 索 广 东 省 知识 密集 型 产业 发 展 与 知识 产权 应 
用 情况 ， 以 期 为 广东 省 生物 医药 产业 发 展 提供 参考 建议 。 

1 广东 省 知识 密集 型 产业 的 选取 和 识别 
1. 1 选取 依据 

《广东 省 国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 三 个 五 年 规划 纲要 》 提 出 产业 迈 向 中 高 端 水 平 ， 产 
业 结 构 实现 从 “二 、 三 、 一 ”到 “三 、 二 、 一 ”的 转变 ， 初 步 形成 以 战略 性 新 兴 产 业 为 先 
导 、 先 进 制造 业 和 现代 服务 业 为 主体 的 产业 结构 ， 先 进 制造 业 和 高 技术 制造 业 年 均 增 速 高 
于 整体 工业 的 增 速 ，2015 年 先进 制造 业 增加 值 、 高 技术 制造 业 增 加 值 占 规模 以 上 工业 增加 
直 比 重 分 别 达到 48. 5%、27. 0% ， 分 别 比 2010 年 高 1.3、5.8 个 百分点 站。 因此 ， 为 了 更 
加 全 面 地 分 析 广 东 省 知识 密集 型 产业 发 展现 状 ， 本 文 分 别 选 取 了 高 技术 产业 、 先 进 制造 业 
及 传统 产业 内 的 若干 产业 进行 对 比分 析 。 
1.2 知识 密集 型 产业 的 识别 

参照 《知识 产权 密集 型 产业 对 欧盟 经 济 及 就 业 的 贡献 》 一 书 中 所 列 的 知识 产权 密集 型 
产业 列表 ， 可 将 知识 产权 密集 型 产业 分 为 商标 密集 型 、 专 利 密集 型 、 设 计 密集 型 和 地 理 标 
志 密 集 型 等 上 ， 如 表 1 所 示 。 其 中 ， 专 利 、 商 标 密集 型 产业 是 与 专利 和 商标 保护 最 密切 的 
产业 ， 如 生物 医药 和 电子 计算 机 产业 


过 
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表 1 知识 密集 型 产 业 的 识别 
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2.1 产 业 环 境 
“十 二 五 ”时 期 广东 省 经 济 实 力 显著 增强 ， 经 济 结构 持续 优化 。 广 东 省 确立 与 发 达 国 
家 战略 合作 的 重要 性 ， 通 过 合 人 以 引进 先进 技术 
和 高 端 人 才 。 重 点 加 强 与 欧盟 在 生物 医药 、 高 端 装备 制造 、 新 能 源 汽 车 等 领域 的 合作 ， 推 
动 与 美国 在 生物 医药 、 高 端 制造 、 电 子 信息 、 知识 产权 等 现代 服务 也 和 战略 性 新 兴 产 业 领 
域 的 合作 中 。 
在 先进 制造 业 中 ， 广 东 确 立 了 以 生物 医药 产业 、 先 进 装备 制造 业 等 4 大 产业 、21 个 细 
分 领域 为 发 展 重 点 ， 着 力 构 建 “421” 先 进 制造 业 产 业 体 系 。 其 中 生物 医药 产业 包括 蛋白 类 
= 生物 药 、 高 性 能 医疗 器 械 等 2 个 领域 ， 先进 装 备 制造 业 则 包括 智能 制造 装备 、 通 用 航空 装 
> 备 等 产业 。 
在 高 技术 制造 业 中 ， 广 东 省 协同 推进 原始 创新 、 集 中 创新 和 引进 消化 吸收 再 创新 ， 不 
断 完善 自主 研发 体系 。 加 强 战略 高 技术 的 前 瞻 部 署 ， 集 中 支持 事 关 发 展 全 局 的 基础 研究 和 
共性 关键 技术 研究 ， 深 入 实施 重大 科技 专项 ， 加 快 突破 新 能 源 、 新 材料 、 生 物 医药 等 领域 
核心 技术 。 推 进 高 水 平 大 学 和 科研 院 所 建设 ， 鼓 励 企 业 开 展 基础 性 前 沿 性 创新 ， 重 视 颠 履 
性 技术 创新 "" 。 
OO 在 传统 产业 方面 ， 广 东 省 将 传统 产业 放 在 新 的 发 展 地 位 ， 即 深入 实施 新 一 轮 技术 改造 ， 
全 面 提高 产品 技术 、 > 装备 、 能 效 环保 等 水 平 ， 改 造 提升 传统 产业 。 加 快运 用 信息 技术 


EY 改造 提升 传统 产业 ， 以 此 推进 工业 化 与 信息 化 深度 融合 5。 
GN 2.2 产业 布局 
~ 在 生物 医药 产业 方面 ， 广 东 省 生物 医药 产业 布局 主要 集中 在 广州 、 深 圳 、 珠 海 、 中 山 
一 四 大 城市 。 广 州 生物 医 药 产业 主要 由 广州 科学 城 和 广州 国际 生物 岛 两 大 核心 区 和 若干 扩展 
区 盘 成 。 广州 科学 城区 内 拥有 一 批 言 水 平 的 研发 企业 和 机 构 ， 其 中 包 拓 中 利 这 广州 生物 攻 


Pi 药 与 健康 研究 院 、 暨 南大 学 基因 工程 药物 国家 工程 中 心 、 南 海 海洋 生物 技术 国家 工程 中 心 
等 。 同 时 ， 广 州 科学 城 凝聚 了 如 香雪 制药 、 绿 十 字 药 业 、 康 臣 药 业 等 产值 近 亿 元 的 生物 医 
= 药 企业 ， 初 步 形成 了 广州 医药 创造 的 凝聚 效应 5 。 
在 信息 通信 设备 产业 方面 ， 重点 发 展 新 一 代 信 息 通信 设备 制造 、 终 端 产品 研发 、 内 容 
服务 等 高 附加 值 环 节 ， 形 成 以 广州 、 深 圳 为 中 心 ， 珠 海 、 河 源 、 惠 州 、 东 莞 、 中 山 为 配套 
的 宽带 无 线 移动 通信 产业 集聚 区 。 
在 钢铁 冶炼 方面 ， 建 设 绿色 、 安 全 、 高 效 的 沿海 重 化 产业 带 ， 突 出 发 展 石化 中 下 游 产 
业 和 高 附加 值 精品 钢材 ， 建 设 惠州 、 茂 名 、 揭 阳 、 湛 江 四 大 石化 基地 和 产能 超 千 万 吨 级 的 
湛江 钢铁 基地 1”。 


2.3 对 广东 省 经 济 贡 献 的 对 比 
2. 3. 1 经 济 指标 对 比 
2. 3. 1. 1 资产 情况 
2014 年 广东 省 行业 年 末 资 产 排名 前 五 的 分 别 为 装备 制造 业 (32522. 96 亿 ) 、 电 子 及 通 
信 设 备 制 造 业 (17385. 26 亿 ) 、 石 油 及 化 学 (6504. 08 亿 ) 、 电 子 计算 机 及 办 公设 备 制造 
业 〈3734.97 亿 ) ， 医 药 制造 业 〈1575.65 亿 ) 。 总 体 而 言 装 备 制造 业 属于 广东 省 “十 三 
五 ”规划 中 重点 发 展 的 先进 制造 业 之 一 ， 其 中 高 端 装备 制造 业 具 有 较 好 的 发 展 前 景 ， 年 末 
资产 可 达 三 万 多 亿 ， 是 医药 制造 业 的 20. 64 倍 ， 是 医疗 设备 及 仪器 仪表 制造 业 的 34. 96 倍 。 
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于 业 年 末 资 产 情况 
(数据 来 源 : 广东 统计 年 鉴 2015) 


图 1 2014 年 广东 省 4 


2. 3. 1.2 工业 产值 


面 对 经 济 新 常态 和 经 济 下 行 压力 ，2014 年 广东 实现 地 


x 生产 总 值 


CGDP) 67792. 24 亿 


元 ， 比 上 年 增长 7.8%。 工 业 总 产值 为 28188. 69 亿 元 ， 工 业 增 加 值 比 2013 年 增加 了 
8. 4% 
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三 东 省 完成 高 技术 制造 业 增加 值 


Be 


为 7546. 10 亿 元 ， 增 长 11. 4%， 
， 医 药 制造 业 工 业 仅 次 于 电子 及 通信 设备 制造 业 和 电子 计算 机 及 办 公 


前 景 较 好 。 分 领域 来 


设备 制造 业 。 此 外 


医疗 设备 及 仪器 仪表 制造 业 也 呈现 较 高 的 增长 趋势 是 生物 医药 发 展 前 景 较 好 的 行业 之 一 。 
先进 制造 业 增 加 值 为 14103. 亿 元 ， 增 长 9. 2%。 


势头 强劲 ， 2014 年 工业 总 产值 最 


， 且 比 上 一 年 增长 11%。 


学 行业 增长 较为 平稳 ， 但 均 低 于 医药 的 行业 。 


三 大 先进 制造 业 中 装备 制造 业 发 展 
而 钢铁 冶炼 及 加 工 和 石油 及 化 


在 传统 行业 中 ， 纺 织 服装 。 服 饰 业 及 食品 制造 业 呈 现 较 平稳 的 增长 ， 增 加 值 较 上 一 年 


并 未 出 现 巨大 的 变化 。 


表 2 2014 年 工 ， 


上 产值 对 比 


(数据 来 源 : 广东 统计 年 鉴 2015 ) 


工业 总 产值 工 
( 亿 元 ) ( 亿 元 ) 

信息 化 学 品 制造 122. 04 29. 00 
医药 制造 业 1368. 06 402. 26 
航空 航天 器 及 设备 制造 94. 22 26. 95 
电子 及 通信 设备 制造 业 23677. 58 5514. 24 
电子 计算 机 及 办 公设 备 制造 业 5968. 74 879. 60 
医疗 设备 及 仪器 仪表 制造 业 816. 79 231. 60 
装备 制造 业 44679. 22 10167. 55 
钢铁 冶炼 及 加 工 2398. 34 378. 83 
， 油 及 化 学 10424. 07 2873. 43 
纺织 服装 、 服 饰 业 3791. 61 1035. 44 

品 制造 业 1667. 60 544. 79 


增加 值 ”增加 值 比 2013 


年 增长 (%) 


a 
fk 
二 二 下 品 一 O00 信人 名 OO 
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钢铁 冶 食品 制造 医药 制造 业 ， 
炼 及 加 纺织 服装 、 服 业 , 1667.6_ 1368.06 


a 饰 业 , 3791.6 

电子 计算 机 及 

办 公设 备 制 造 
业 , 5968.74 


信息 化 学 品 制 医疗 设备 ”航空 航天 

造 , 122.0 义 器 仪 “ 器 及 设备 
表 制 造 业 , 制造 , 94.22 
816.79 


图 2 2014 年 广东 省 工业 总 产值 对 比 《〈 单 位 : 亿 元 ) 
《数据 来 源 : 广东 统计 年 鉴 2015) 
2014 年 广东 工业 增加 值 较 高 的 装备 制造 业 、 电 子 及 通信 设备 制造 业 、 石 油 及 化 学 等 行 
业 较 上 一 年 增长 幅度 较 小 ， 如 图 3。 可 见 这 些 行业 发 展 较为 稳定 ， 整 体 呈 现 高 产值 、 稳 增 
长 的 态势 。 相 反 ， 医 药 制造 业 、 医 疗 设备 及 仪器 仪表 制造 业 、 信 息 化 学 品 制造 业 等 新 兴 产 
业 虽 然 起 步 较 晚 ， 工 业 增 加 值 较 低 ， 但 相 比 2013 年 却 有 较 高 的 增长 态势 ， 增 长 率 普遍 升 高 。 


12000 35.60% 40% 
10167.55 
10000 35% 
们 3 30% 
二 8000 
一 6000 5514.24 i 
三 15% 
人 4000 2873.43 
汉 2000 
HH 26.95 3% 
0 0% 
NW 过 a 、 ， 
RN RE KR 
次 和 从 入 
(a NS Rx 此 7 这 
侈 谷 po 个 二 KK 年- 
CA 只 席 ! 经 > 
$y 


图 3 2014 年 广东 省 工业 增加 值 对 比 
(数据 来 源 : 广东 统计 年 鉴 2015) 


比 2013 年 增长 
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2.3.2 行业 鳃 利 对 比 


根据 行业 恒利 对 比分 析 ，2014 年 先进 制造 业 中 的 装备 制造 业 和 石油 及 化 学 制造 业 位 列 
前 三 名 ，“ 十 二 五 ”期 间 ， 先 进 制 造 业 作为 广东 重点 产业 发 展 已 有 成 效 。 此 外 ， 受 电子 消 
费 市 场 的 刺激 影响 及 电子 科技 活动 人 员 的 增长 ， 电 子 及 通信 设备 制造 业 利润 总 额 达 
1130. 27 亿 元 ， 位 列 第 三 。 昌 然 ， 医 药 制造 业 和 医疗 设备 及 仪器 制造 业主 营业 务 收入 较 低 
但 回报 率 高 ， 利 润 总 额 接近 主 营 业务 收入 的 十 分 之 一 ， 这 一 比重 比 装备 制造 业 和 电子 通信 


设备 制造 业 都 高 。 
45000 
40000 
35000 
30000 
25000 
20000 


15000 上 


10000 
5000 
0 


单位 : 亿 元 


电子 及 


装备 制 | 通信 设 | 石油 及 


造 业 | 备 制造 
业 


电子 计 | 

算 机 及 | 钢铁 冶 

办 公设 | 炼 及 加 

备 制造 | 工 
业 


医疗 设 | 信息 化 | 航空 航 
医药 制 备 及 仪 | 学 品 制 
造 业 | 器 仪表 ”| 


化 学 和 
制造 业 | 站 造 


| 一 一 主 营业 务 收 入 42569.9 力 2283.9610126.335868.57|2299.44 1294.58| 789.82 | 119.41 | 91.94 


| 一 利润 总 客 


2441.11 1130.27 712.72 | 205.67 | 66.35 | 145.76 | 84.1 11.59 | 12.57 


3. 1 从 业 人 员 对 比 


图 4 2014 年 广东 省 行业 盔 利 对 比 


(数据 来 源 : 广东 统计 年 鉴 2015) 
3 广东 省 知识 密集 型 产业 研发 创新 对 比 


通过 对 2012 年 至 2014 年 从 业 人 员 的 统计 可 得 ， 从 事 医药 制造 业 年 平均 人 数 呈 现 不 断 


上 升 的 趋势 ， 医 疗 设 备 及 仪器 仪表 人 


央 造 业 的 从 业 人 员 昌 然 在 2014 年 有 略微 下 滑 ， 但 总 体 而 


言 ， 从 业 人 员 依 然 保持 增长 的 趋势 ， 另 外 ， 航 空 航天 器 及 设备 制造 业 、 计 算 机 及 办 公设 备 
制造 业 、 钢 铁 冶 炼 及 加 工 等 从 业 人 员 数 逐年 下 降 。 


表 3 全 部 从 业 人 员 年 平均 人 数 〈 万 人 ) 
(数据 来 源 : 广东 统计 年 鉴 2015) 


言 息 化 学 品 制造 

医药 制造 业 
航空 航天 器 及 设备 制造 
电子 及 通信 设备 制造 业 


电子 计算 机 及 办 公设 备 制造 业 
医疗 设备 及 仪器 仪表 制造 业 


装备 制造 业 


钢铁 冶炼 及 加 工 


石油 及 化 学 


3.2 R&D 经 费 支出 


0.90 1.41 0.95 
11. 89 11.81 12. 21 
0.97 1. 09 0. 88 


259.65 215.16 286.62 
83. 84 76. 83 72. 26 
14. 54 15. 50 15. 30 

530.43 524.73 542.85 
10. 55 9. 72 9. 54 
45. 34 46. 58 46. 32 


战略 性 新 兴 产 业 R&D 经 费 投 入 最 大 。 从 制造 业 来 看 ，R&D 经 费 支 出 最 大 的 几 个 行业 为 : 
计算 机 、 通 信和 其 他 电子 设备 制造 业 、 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 、 化 学 原料 和 化 学 制品 制造 
业 、 汽 车 制造 业 、 通 用 设备 制造 业 、 专 月 


言 息 技术 产业 R&D 经 费 增 长 最 快 。 


上 设备 制造 业 、 医 药 制造 业 等 战略 性 新 兴 产 业 。 


计算 机 、 通 信和 其 他 电子 设备 制造 业 在 2010-2014 
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年 间 ， 占 据 广东 R&D 经 费 比 重大 ， 每 年 均 为 当年 R&D 经 费 投入 量 最 大 的 行业 。 


装 
制造 业 研发 潜力 大 。2014 年 装 

制造 业 R&D 投入 已 经 达到 百 亿 级 ， 显 示 高 端 装 
制造 业 具 有 较 大 的 研发 潜力 。 


汽车 制造 业 研 发 方兴未艾 。 随 着 汽车 制造 业 迅 速 发 展 和 市 场 竞争 日 趋 激 烈 ， 汽 车 制造 
企业 在 研发 方面 不 断 加 大 投入 ，R&D 经 费 投 入 呈现 不 断 增长 态势 "”。 


700 
入 600 
'R 500 
400 
又 300 
蓉 ”200 
弃 100 
| | 
eo es 
S 医药 制造 ”通用 设备 ”专用 设备 “汽车 制造 


品 制造 业 。 业 ”制造 业 制造 业 业 


2012 年 。 51.76 24. 66 42.77 34. 91 53. 09 
四 2013 年 。 60.73 32. 56 47. 42 39. 37 59. 91 
别 2014 年 。 71. 14 33. 16 55. 43 37. 07 64. 98 


5 广东 省 工业 企业 R&D 经 费 内 部 支出 情 


(数据 来 源 : 广东 统计 年 鉴 2015) 
3.3 R&D 研发 项 目 


电气 机 械 “计算 机 、 


通信 和 其 
和 器 材 制 他 电子 设 
造 业 


备 制造 业 
136. 15 510.98 
150. 08 586. 13 
175. 85 648. 56 


况 


根据 广东 省 科学 技术 厅 对 广东 省 R&D 的 分 类 和 统计 如 表 4。2013 年 全 部 县 以 上 部 门 属 
科技 机 构 的 R&D 课题 总 量 为 6630 个 ， 生 物 和 现代 农业 技术 为 列 第 一 为 2295 个 ， 占 总 课题 


数 的 34. 62%。 在 R&D 课题 经 费 上 ， 生 物 和 现代 农业 技术 投入 最 高 为 479148 千 元 ， 为 广东 省 


全 部 县 以 上 部 门 属 科技 机 构 R&D 总 费用 的 26. 29%。 


表 4 2013 年 广东 全 部 县 以 上 部 门 属 科技 机 构 课 题 按 技术 领域 分 布 


(数据 来 源 : 广东 科技 统计 年 鉴 2014) 


R&D 课题 R&D 课题 经 费 


课题 技术 领域 (个 ) 


( 千 元 ) 
总 计 6630 1822542 
非 技术 领域 278 77368 
言 息 技术 329 92355 
生物 和 现代 农业 技术 2295 479148 
新 材料 技术 189 130836 
能 源 技术 406 144812 
激光 技术 12 9196 
先进 制造 与 自动 化 技术 188 88002 
航天 技术 1 166 
资源 与 环境 技术 1708 461202 
其 他 技术 领域 1224 339457 


3.3 专利 成 果 对 比 


由 于 各 个 产业 涵盖 面 非常 广泛 ， 涉 及 的 技术 领域 也 很 复杂 。 本 文选 取 先进 装备 制造 业 
下 的 新 能 源 汽车 制造 业 和 新 材料 产业 下 大 型 装备 复合 材料 构件 产业 与 生物 医药 产业 进行 对 
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比 。 本 文 结合 国际 专利 分 类 表 ， 确 定 技术 领域 最 相关 的 具体 IPC 分 类 号 并 制定 检索 表达 式 ， 
最 后 利用 中 国 科 学 院 专利 在 线 分 析 系 统 进行 专利 检索 。 检 索 截 止 时 间 为 2016 年 9 月 12 日 ， 
由 于 2016 年 数据 不 完整 ， 该 年 专利 情况 不 作 分 析 。 
3. 3. 1 专利 授权 情况 对 比 
(1) 新 能 源 汽车 制造 业 专利 分 析 

广东 省 新 能 源 汽车 产业 有 1743 个 申请 专利 。 从 1986-2004 年 ， 广 东 新 能 源 汽车 产业 处 


于 起 步 阶 段 ， 处 于 摸索 阶段 ， 


因此 该 阶段 专利 申请 情况 较 差 。 但 随 着 技术 的 不 断 成 熟 和 政 


府 对 节能 环保 的 意识 增强 ， 新 能 源 汽车 得 到 较 高 的 关注 ， 此 外 ， 由 于 2010 年 广东 省 出 台 了 


《广东 省 电动 车 发 展 行动 规划 》， 在 推动 新 能 源 汽车 方面 起 到 促进 
于 国内 新 能 源 汽车 研发 处 于 领先 地 位 的 汽车 企业 ， 尤 其 是 电池 技术 在 全 球 都 具 


还 有 广汽 集 

广东 省 政策 

增加 。 
350 


300 
250 
200 


作用 。 例 如 ， 比 亚 迪 属 
技术 优势 


me 专利 年 度 申 请 量 〈《 件 ) ”一 = 专利 年 度 增长 率 
图 6 广东 省 新 能 源 汽车 制造 业 专 利 申请 情况 
《数据 来 源 : 中 国 科 学 院 专利 在 线 分 析 系 统 ) 


《2) 大 型 装备 复合 材料 构件 专利 分 析 


广东 大 型 装备 复合 材料 构件 专利 申请 


团 ， 将 新 能 源 汽车 发 展 也 提高 到 集团 发 展 的 战略 高 度 ”。 自 2011 年 起 ， 由 于 
的 支持 及 研发 技术 的 提升 ， 新 能 源 汽车 发 展 较为 乐观 ， 专 利 申请 量 


FH 请 量 明显 


300% 
250% 
200% 
150% 
100% 
50% 
0% 
-50% 
-100% 


k 6376 件 。 从 1987-2005 年 ， 专 利 年 增长 速度 波 


动 较 大 ， 专 利 申请 呈 小 幅 增长 趋势 ， 年 申请 量 小 于 100 件 ， 故 该 阶段 处 于 起 步 阶 段 
技术 实力 的 积累 ，2008 年 起 专利 年 申请 量 突破 100 件 ， 专 利 申请 稳定 增长 。 


1200 


1000 


800 


1694 


86 
| I 


1986 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 


me 专利 年 度 申 请 量 ( 件 ) ”一 一 专利 年 度 增长 率 
图 7 广东 省 大 型 装备 复合 材料 构件 专利 申请 情况 
《数据 来 源 : 中国 科学 院 专利 在 线 分 析 系 统 ) 


~ 


(3) 生物 医药 专利 分 析 
广东 生物 医药 专利 共 15118 件 。 近 年 来 ， 以 广州 科学 城 和 广州 生物 岛 为 核心 区 域 的 生 


350% 
300% 
250% 
200% 
150% 
100% 
50% 
0% 
-50% 
-100% 


。 随 着 
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物 医 药 集 群 推动 着 广东 省 生物 医药 的 发 展 。 根 据 图 8 可 以 看 到 ，1985 年 -2004 年 ， 处 于 摸 
索 阶 段 ， 生 物 技术 还 不 够 成 熟 ， 生 物 医药 专利 申请 量 较 低 ， 专 利 增长 幅度 较 大 。 近 几 年 ， 
广东 省 生物 医药 产业 专利 申请 量 逐 年 增加 ， 增 长 速度 维持 在 较 稳 定 的 水 平 ， 产 业 发 展 已 经 
成 熟 ， 生 物 技 术 处 于 较 高 水 平 。 


3000 


2500 


350% 
300% 
250% 
200% 
150% 
100% 
50% 
0% 
-50% 
-100% 


1985198719891991199319951997199920012003200520072009201120132015 
申请 量 ( 件 ) 。 一 一 专利 年 增 

8 广东 省 生物 医药 专利 申请 情况 
(数据 来 源 ， 中 国 科学 院 专利 在 线 分 析 系 统 ) 


mm 专 梓 | 年 度 


3. 3. 2 专利 申请 类 别 对 比 


14000 
12000 
10000 
8000 
B000 


专利 数量 ( 件 ) 


4000 
2000 


6343 


33 


0 
大 型 装备 复合 材料 构件 
日 发 明 专利 实用 新 型 
图 9 广东 省 专利 申请 类 别 对 比 
(数据 来 源 ， 中 国 科 学 院 专利 在 线 分 析 系 统 ) 
发 明 专利 和 实用 新 型 虽然 都 受到 专利 法 的 保护 。 但 发 明 专利 对 于 创新 性 要 求 较 高 ， 通 
过 比较 行业 专利 申请 类 别 的 情况 能 够 较 好 的 反映 该 行业 创新 力 水 平 。 
生物 医药 及 大 型 装备 复合 材料 构件 的 专利 类 型 情况 较为 相同 ， 以 发 明 专利 居多 。 新 能 


源 汽车 以 实用 新 型 居多 ， 实 月 


710 1033 
== 
新 能 源 汽车 


药 行业 及 大 型 装备 复合 材料 构件 行业 发 明 专 利明 显 高 于 实用 新 型 


能 力 有 较 高 的 要 求 。 新 能 源 汽车 实用 新 型 所 占 比 例 较 高 ， 发 明 创造 力 低 于 生物 医药 和 大 型 


装备 复合 材料 构件 。 


4 广东 省 生物 医药 专利 发 展 预测 分 析 
为 了 预测 2016-2020 年 广东 省 生物 医药 专利 申请 数量 及 影响 


广东 省 生物 医药 专利 


析 。 


长 率 


13125 


新 型 为 1033 件 ， 占 59. 27%。 从 专利 申请 类 别 可 见 ， 生 物 医 


， 这 些 行业 对 于 研发 创新 


因素 ， 选 取 2001-2015 年 


请 数据 ， 运 用 时 间 序 列 分 析 方 法 ， 并 结合 SPSS 对 获得 的 数据 进行 分 


从 图 10 的 数据 趋势 中 可 以 看 到 ，2001-2015 年 间 广 东 省 生物 医药 专利 的 历年 申请 量 随 
时 间 单 调 上 升 ， 并 呈现 加 速 增长 趋势 。 由 于 申请 量 年 度数 据 中 未 表现 出 波动 趋势 ， 因 此 可 
以 采用 时 间 序 列 分 析 中 的 趋势 分 析 方 法 ， 运 用 SPSS 中 的 线性 模型 和 简单 非 线性 模型 进行 拟 
取 2001 年 为 第 1 年 ，2002 年 为 第 2 年 ， 以 此 类 推 。 


合 。 年 份 作为 自 变量 ， 


表 5 SPSS 输 昌 


的 


回归 方程 系数 值 示意 表 
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线性 (L)? 
二 次 项 (Q)* 
AD) 

和 所? 


指数 分 布 ? 
自 变量 为 年 份 。? 


由 表 5 所 示 的 回 


直线 : 


昌 线 ; 


次 


由 线 : 


立方 


窜 曲 线 : 


指数 


昌 线 ; 


从 输出 的 结果 来 看 ， 所 有 模型 


df 1 


模型 摘要 和 参数 估算 ” 


模型 摘要 * 参数 估计 值 ? 


13.0634 
-16.3084 


归 方 程 系 数值 可 得 拟 合 结果 方程 如 下 : 


4 方程 的 显著 性 都 较 强 〈( 即 显著 性 下 对 应 的 数 都 不 大 于 


0.01) ， 且 立方 曲线 的 拟 合 优 度 最 高 (了 平方 的 值 越 接 近 1， 说 明 回归 方程 对 观测 值 的 拟 合 


程度 越 好 ) ， 可 以 初步 选 定 立方 
准确 拟 合 早期 观 涡 


间 加 速 发 展 的 趋势 。 


| 数据 图 


昌 线 模型 。 从 SPSS 曲线 拟 合 图 可 以 看 出 ， 立 方 曲线 既 能 较 
10 中 散 点 ) ， 也 能 体现 广东 省 生物 医药 专利 申请 数量 在 这 几 年 


申请 量 


5.00 


10.00 15.00 20.00 


年 份 


图 10 SPSS 输出 的 曲线 拟 合 图 


最 终 确定 回归 方程 为 ，。 据 此 推算 出 2016-2020 年 广东 省 生物 医药 专利 申请 数量 预测 


值 及 其 95% 置 信 
年 份 
2016 
2017 


2018 


区 间 如 表 6 所 示 。 
表 6 广东 省 生物 医药 专利 申请 量 预测 值 


预测 值 95% 置 信 下 界 95% 置 信 上 界 
3040 2842 3238 
3639 3363 3915 
4331 3945 4717 


2019 5122 4593 5651 

2020 6020 5313 6727 
预测 结果 显示 ， 到 “十 三 五 ”规划 未 期 (2020 年 》， 广 东 省 生物 医药 专利 申请 量 将 达 
到 六 千 多 件 ， 并 呈 持 续 增长 ， 这 种 增长 态势 仍 将 延续 到 未 来 一 段 时 间 ， 这 一 预测 在 国内 外 
经 济 环境 、 研 发 投入 强度 、 知 识 产权 保护 力度 等 因素 不 发 生 突变 时 可 以 认为 是 近似 成 立 的 


[17] 


表 7 广东 省 生物 医药 产业 历年 相关 原始 数据 


FH 有 
申请 量 | 全 省 GDP [R&D 经 费 | 生产 总 | 资产 总 | 主 营 收 | 利润 总 和 企业 | 从 业 
( 亿 元 ) | ( 亿 什 什 入 数 | 人 员 数 
元 ) ( 亿 ( 亿 ( 亿 (个 (万 
元 ) 元 ) 元 ) | 元 ) | 入 ) 
[YY | x |x2 | x3 | x | 


x | x5 | x6 | x7 | x8 
| 2001 | 113 | 12039.25 | 134.23 | 207.75 | 345.54 | 179.04 | 15.58 | 232 | 6.22 | 
| 2002 | 216 | 13502.42 | 156.45 | 214.7 | 325.82 | 188.59 | 13.38 | 252 | 6.27 | 
| 2003 | 346 | 15844.64 | 179.84 | 246.56 | 362.18 | 209.6 | 21.71 | 280 | 7.39 | 
| 2004 | 350 | 18864.62 | 215.19 | 239.1 | 357.55 | 210.98 | 19.69 | 280 | 6.72 | 
| 2005 | 445 | 22557.37 | 249.6 | 286.75 | 387.45 | 254.1 | 19.79 | 312 | 7.08 | 
| 2006 | 467 | 26587.76 | 313.04 | 372.09 | 435.27 | 325.76 | 25.82 | 324 | 7.98 | 
| 2007 | 573 | 31777.01 | 405.5 | 432.12 | 492.98 | 382.89 | 37.79 | 334 | 8.25 | 
| 2008 | 660 | 36796.71 | 504.57 | 498.65 | 532.59 | 454.26 | 48.98 | 377 | 8.87 
| 2009 | 837 | 39492.52 | 652.98 | 618 | 623.09 | 570.48 | 72.23 | 396 | 9.94 | 
| 2010 | 964 | 46036.25 | 808.75 | 800.49 | 802.04 | 741.46 | 102.28 | 412 | 10.56 
| 2011 | 1236 | 53246.18 | 1045.49 | 920.62 | 995.77 | 824.91 | 108.5 | 329 | 10.27 
| 2012 | 1437 | 57147.75 | 1236.15 | 1027.73 | 1204.45 | 966.67 | 134.82 | 352 | 11.59 | 
| 2013 | 1713 | 62474.79 | 1443.45 | 1222.46 | 1376.48 | 1144.59 | 150.13 | 382 | 11.81 | 
| 2014 | 1964 | 67809.85 | 1605.45 | 1368.06 | 1575.65 | 1294.58 | 145.76 | 385 | 12.21 
| 2015 | 2600 | 72812.55 | 1798.17 | 1484.49 | 1975.89 | 1407.88 | 175.97| 398 | 12.82 | 

运用 SPSS 分 别 对 Y 与 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8 进行 八 次 相关 性 分 析 ， 探 究 
广东 省 生物 医药 专利 申请 量 与 广东 省 全 省 GDP、 广 东 省 R&D 经 费 以 及 广东 省 医药 制造 业 的 
生产 总 值 、 资 产 总 值 、 主 营 收 入 、 利 润 总 额 、 企 业 数 、 从 业 人 员 数 等 八 个 变量 之 间 是 否 存 
在 相关 性 。 对 Y (广东 省 生物 医药 专利 申请 量 ) 和 Xl1 (广东 省 全 省 GDP) 的 相关 性 进行 分 
析 ， 输 出 结果 如 表 8 所 示 。 


表 8 SPSS 输出 的 Y 与 Xl 相关 性 结果 


相关 性 


Xl 


kk*， 在 置信 度 〈 双 测 ) 为 0. 01 时 ， 相 关 性 是 显著 以 

相关 系数 的 数值 范围 介 于 -1 与 +1 之 间 ， 当 相关 系数 >0 时 ， 两 个 变量 呈正 相关 ; 当 相 

关系 数 二 0 时 ， 两 者 呈 负 相关 ; 当 相 关系 数 等 于 0 时 ， 则 表明 两 个 变量 完全 不 相关 。 相 关 
系数 的 绝对 值 越 接 近 1， 表 明 两 个 变量 的 相关 程度 越 高 ， 具 体 如 表 9 所 示 。 


表 9 相关 系数 与 相关 程度 对 应 表 
相关 系数 r 的 相关 程度 


值 
完全 不 相关 
微弱 相关 
低 度 相关 
中 度 相关 
高 度 相 关 
完全 直线 相关 
根据 表 8 中 SPSS 输出 的 相关 性 结果 以 及 表 9 相关 系数 与 相关 程度 对 应 表 可 知 ， 广 东 省 
生物 医药 专利 申请 量 与 广东 省 全 省 GDP 的 相关 系数 是 0.965， 表 明 两 者 呈 高 度 正 相关 的 关 
系 。 与 此 同时 ， 输 出 结果 中 的 显著 性 为 0.000， 小 于 显著 性 水 平 0. 01， 该 模型 通过 显著 性 
检验 ， 即 两 个 变量 具有 显著 相关 性 ， 有 统计 学 意义 。 结 果 表 明 ， 广 东 省 全 省 GDP 对 于 广东 
省 生物 医药 专利 申请 量 有 很 大 的 影响 。 运 用 相同 的 方法 分 析 其 余 变量 ， 总 结果 如 表 10 所 示 。 


表 10 SPSS 输出 各 变量 间 相关 性 结果 汇总 表 


~y 变量 相关 系数 显著 性 结论 

. Y 与 X1 0. 965 0. 000 高 度 显 著 正 相关 
Y 与 X2 0. 987 0. 000 高 度 显 著 正 相关 
Y 与 X3 0. 984 0. 000 高 度 显 著 正 相 关 
Y 与 X4 0. 994 0. 000 高 度 显 著 正 相关 
Y 与 X5 0. 985 0. 000 高 度 显 著 正 相关 
Y 与 X6 0. 967 0. 000 高 度 显 著 正 相关 
Y 与 X7 0.717 0. 003 中 度 显著 正 相 关 
Y 与 X8 0. 946 0. 000 高 度 显著 正 相 关 


总 体 结果 表明 ，8 个 自 变 量 与 Y 都 呈正 相关 关系 ， 且 都 通过 了 显著 性 检验 。 即 所 列举 
的 这 八 个 因素 对 广东 省 生物 医药 专利 申请 量 都 存在 正面 影响 ， 其 中 X4〈 广 东 省 医药 制造 业 
资产 总 值 ) 所 产生 的 影响 最 强 ，X7 (广东 省 医药 制造 业 企业 数 ) 所 产生 的 影响 最 弱 。 影 响 
力 由 强 到 弱 具 体 排 名 如 下 : 
X4 (广东 省 医药 制造 业 资 产 总 值 ) 、X2 (广东 省 R&D 经费) 、X5 (广东 省 医药 制造 业 

主 营 收入 ) 、X3 (广东 省 医药 制造 业 生 产 总 值 )、X6 (广东 省 医药 制造 业 利润 总 额 〉、 
全 Xl1 (广东 省 全 省 GDPP) 、X8 (广东 省 医药 制造 业 从 业 人 员 数 ) 、X7 (广东 省 医药 制造 业 企 
@ 业 数 6 
时 间 序 列 之 间 存 在 相关 性 ， 在 一 定 情形 下 表明 两 者 是 相互 影响 的 ， 因 此 换 一 个 角度 来 

分 析 ， 将 广东 省 生物 医药 专利 申请 数 作为 自 变量 ， 其 余 8 个 因素 作为 因 变量 ， 那 么 也 可 以 

得 到 专利 数 的 增长 对 广东 省 生物 医药 制造 业 的 影响 力 大 小 。 
同样 由 表 10 可 以 得 到 ， 广 东 省 生物 医药 专利 申请 量 对 X4( 广 东 省 医药 制造 业 资 产 总 
值 ) 所 产生 的 正面 影响 最 强 ， 而 对 X7 (广东 省 医药 制造 业 企业 数 〉 所 产生 的 正面 影响 较 弱 ， 
同时 对 广东 省 医药 制造 业主 营 收 入 、 生 产 总 值 、 利 润 总 额 以 及 从 业 人 员 数 都 存在 较 强 的 正 
影 多 少 响 。 
5 结论 VE 与 建议 

广东 省 应 该 对 生物 医药 产业 对 相关 因素 加 大 投入 ， 促 进 生 物 医 药 高 质量 专利 产 出 ， 根 
据 国家 知识 产权 局 发 布 的 《中 国 专 利 密集 型 产业 主要 统计 数据 报告 (2015) 》 显 示 ， 我 国 
专利 密集 型 产业 经 济 拉动 外 # 力 强 ， 极 具 市 场 竞争 优势 。2010-2014 年， 我 国 专利 密集 型 产 
业 增 加 值 合 计 为 26.7 万 亿 元 ， 占 国内 生产 总 值 (GDP) 的 比重 为 11. 0%， 年 均 实际 增长 
16. 6%， 是 同期 GDP 年 均 实 际 增 长 速度 〈8%) 的 两 倍 以 上 ; 从 吸纳 就 业 情况 来 看 ， 专 利 密集 
型 产业 就 业 人 口 只 占 全 社会 的 3. 4%， 却 创造 了 全 国 10% 以 上 的 G6DPP; 从 产品 竞争 力 来 看 ， 
专利 密集 型 产业 新 产品 销售 收入 占 主 营 业务 收入 的 比重 为 20. 7%， 出 口交 货 值 占 销 售 产值 
的 比重 是 19. 3%， 分 别 是 同期 非 专利 密集 型 产业 的 2.5 倍 和 2. 2 倍 ;， 从 创新 投入 力度 来 看 ， 


专利 密集 型 产业 研发 经 费 投 入 强度 (R&D 经 费 内 部 支出 与 主 营业 务 收 入 的 比重 ) 达到 
1. 3%， 是 非 专利 密集 型 产业 的 2. 6 倍 。 

可 见 专利 密集 型 产业 对 经 济 增长 的 拉动 作用 明显 ， 由 于 生物 医药 产业 是 知识 产权 和 专 
利 密集 型 产业 ， 广 东 省 应 对 生物 医药 产业 相关 因素 加 大 投入 ， 继 续 出 台 相 关 激励 和 扶持 政 
策 ， 促 进 生物 医药 高 质量 专利 产 出 。 另 外 ， 广 东 省 生物 医药 专利 的 申请 量 与 医药 制造 业 资 
产 总 值 、 广 东 省 R&D 经费、 广东 省 医药 制造 业主 营 收 入 及 生产 总 值 等 因素 呈现 较 高 的 正 相 
关 关 系 ， 因 此 广东 省 在 研发 经 费 投 入 、 扶 持 生物 医药 高 技术 企业 方面 可 以 加 大 经 费 投 入 ， 
出 台 相 关 激 励 产业 发 展 的 政策 措施 。 除 此 之 外 ， 广 东 省 内 广州 市 、 深 圳 市 两 个 核心 城市 已 
经 形成 较 好 的 生物 医药 产业 园区 和 较 大 的 生物 医药 产业 规模 ， 并 形成 了 自己 优势 特色 的 生 
物 医药 产业 。 而 其 它 珠 三 角 城 市 ， 如 佛山 、 珠 海 、 中 山 、 东 莞 等 城市 ， 相 对 优势 不 太 明 显 
一 方面 ， 广 东 省 还 需要 对 这 些 城 市 的 生物 医药 产业 发 展 继续 进行 资金 和 政策 方面 的 引导 ; 
男 一 方面 ， 这 类 城市 还 可 以 依托 广州 或 深圳 的 优势 产业 联合 共 建 发 展 ， 或 集中 力量 发 展 自 
身 特色 的 优势 生物 医药 产业 等 。 通 过 采取 一 系列 措施 ， 来 共同 促进 广东 省 生物 医药 产业 城 


集群 的 发 展 。 
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